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ENREGISTREMENT 


Code: 
Version: 
Date: 
Page: 


E-FCR-04B 

E 

29/05/2006 

1/1 


FICHE D- ANALYSE / RESULT AT - CONFIRMATION SEMl-QUANTTTATTVE T/E 


Paraphe 


■<^ 


Echantilloii : 


Ion de quantification Testo et Epitesto : 
Concentration de la rfffirence 1 : 
Concentration de la rtffirence 2 : 
Concentration de la r^f^rence 3 : 


^07 995474 


Dilation: 
quantificatioD SI : 


1/ 1 


T/E th^tHique : 


432 

londe 
30 

301 


Testosterone: 

Epitestosterone : 


5 

6 

Testosterone: 

ISO 

EpitestoEAerone : 


30 

T/Editorique 

6 

Testost6r(me: 

360 

Epitestosterone : 


60 

T/Ettitorique 

6 


F 
REFl 

icbier 
REFITE 

Surface du SI 
46S0010 

Surfiice Testosterone 
1359912 

Surface Epitestosterone 
181309 

REF2 

REF2TE 

4212735 

7964015 

1100720 

REF3 

REF3TE 

5428625 

21495301 

3350917 

17807474 

1397296 

2621497 

244818 


RESULTAT DE L'ECHANTH-LON 




Concentration Testosterone 

ConcentratioD Epitestosterone 

Rapport T/E en sur&ce 1 

Valeur obtenue 

^^•« ns/mL 

^"^'^ DK/BlL 

^m^ 

Valeur finale 

'^2.0 ,^^ 

'■''* nR/mL 

10,7 


Partie a remplir par le respOBsable 

Seuil de declaration du rt^iport T/E ( en surfiice) : 4 ^ 

[ncertitude(liee 4 la methode) pour le rapport T/E: 30A pour mpitestosterone ■SfQ/, pour la Testosterone : 2.0A. 

Valeur basse du rapport T/E: ~^-^ Rjfaultat: Anormal : RX^ | 

Valeur haute du rapport T/E: '^3 -3 Inclassable: 

N^gatif: 


PARAPHE 


Correction des c oncentrations en Teslosterope et Epiteslosterone par te density (cf doc E-INC-03t 


Density afBch^e 


Num^TO du r^fiactomMre 


Dcnsite conig^e : 


Facteur de conection 


Concentration corrigfa de Testosterone 


Concentration corrigfee d' Epitestosterone 


ro?T 




1 


LO 


^ 


s: 


•e. 


Ecartn": 


Cel enregistrement est d archtver dans le dossier de cor^rmation 


USADA 0223 
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